CERTlgaz Certificat 
C "cate 


Réglement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz » 
EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (« Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation 
AB TIP TESTI SERTIFIKASI «Gaz Yakan Cihazlar» 2016/426/AB Yónetmeligi 
MODULE B : EXAMEN DE TYPE - TYPE DE PRODUCTION 
(Paragraphe 1 — Annexe Ill du règlement (UE) 2016/426 Appareils à gaz) 
MODULE B : EU TYPE — EXAMINATION - PRODUCTION 
( Paragraph 1 — Annex Ill of the Gas appliances Regulation (EU) 2016/426) 


Certificat numéro / Numara 1312DL 6438 


CERTIGAZ, aprés examen et vérifications, certifie que l'appareil : 
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance : 
CERTIGAZ,Tip testi ve dederlendirmelerden sonra cihazlari belgelendirmistir 


- Fabriqué par : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET AS 
Du Uer by : Dudullu — ISTANBUL /TURKEY 
retici : 
- Marque commerciale ALARKO - CARRIER 
et modéle(s) : Super Fit 24 kW (SUF 24), 


Trade mark and model(s) : x 
Ticari Marka ve Model(ler) Super Fit 28 kW (SUF 28) , 
Super Fit 35 kW (SUF 35) 
- Genre de l'appareil : 


























ii appliance : Central Heating Boilers / Merkezi Isitma Kazanları 
- Désignation du type : Super Fit 24 kW (SUF 24), Super Fit 28 kW (SUF 28), Super Fit 35 kW 
Type designation : (SUF 35) (Type C13, C309, Cas, Casoo, Cas, Casog, Css, Cssoo, Ces, Cespo, Ces 
Tip tanımı : Casoo, Ces, Cox, B23, B33) 
Pays de destination Pression Catégories 
Destination countries Pressure (mbar) Categories 
Varis Ülkeleri Basinç(mbar) Kategoriler 
| AT-CH 20 ; 50 . | II2H3P 
DE 20 ; 50 II2E3P 
FI-RO 20 ; 30 II2H3P 


AL-BA-BG-BY-GR-LV-HR-MD-MK-NO- 
RO-SE-SI-SK-TR 


CZ-ES-GB-GR-HR-IE-IT-LT-PT-SK 20 ; 37 lI2H3P 
BG-CY-DK-EE-LU-LV-NO-SE-TR |20 | | | < < TIH 
RS*-ME*-IR*-AZ*-GE*-RU*-UA*-DZ*- 20 I2H 











SA*-NG*-ZA*-MA*-UZ*-L Y*-LB*-SY*-JO* 
*not applicable/mandatory today, but may be accepted as conformity approval as soon as Gas Appliances (EU) 2016/426 Regulation 
would be transposed in national legislation est conforme aux exigences essentielles du Réglement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz »). 
is in conformity with essential requirements of (« Gas appliances » 2016/426/AB Regulation.« Gaz yakan cihazlar » 2016/426/AB 
Yönetmeliğinde belirtilen temel şartları sağlamaktadır 
Toute reproduction de ce certificat doit l'étre dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full.Bu 
sertifikanın yeniden basılması bütünüyle yapılmalıdır. Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. li 
annule tout certificat antérieur.Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.Gecerlilik 
tarihi imzalandığı günden itibaren 10 yildir.Diÿer sertifikaların yerine geçer 


f Neuilly le 27 février 2020 
corrac Le Président 


Thierry CHAPUIS 
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CERTIgaz / SURVEILLANCE 


Surveillance 


APPROBATION DE SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE 


(APPROVAL OF QUALITY SYSTEM) 


KALİTE SİSTEMİNİN ONAYI 
ASSURANCE DE LA QUALITE DU PROCEDE DE FABRICATION / MODULE D 


(QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS / 
MODULE D) 


ÜRETİM PROSESİNİNKALİTE GÜVENCESİ 
(paragraphe 3 — Annexe III du Règlement (UE) 2016/426 Appareils à gaz) 
(paragraph 3 — Annex III of the Gas appliances Regulation (EU) 2016/426) 
Paragraf 3-EKIII «Gaz Yakan Cihazlar» 2016/426/AB Yönetmeliği 


Numéro : A.Q.F.148 (rèv. 11) 


Number /Numara : 


CERTIGAZ (numéro d'identification 1312), aprés examen et évaluation du systéme d'assurance qualité mis en 
place 

CERTIGACZ (identification number 1312), after inspection and evaluation of the quality system applied 

1312 kimlik numarasiyla CERTIGAZ,denetim ve Kalite sisteminin dederlendirmesi sonucunda 


- par/Üretici : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET AS 
Sahabettin Bilgisu Caddesi. 41480 
Gebze Organize Sanayi Bólgesi ,Gebze 
KOCAELI - TURKEY 


- Dans son usine de : ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET AS 
in its factory located in /üretim adresinde: Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, imes Sanayi Sitesi 
Esensehir Mah. 3.Cadde No:2 34760 Umraniye 
ISTANBUL TURKEY 
- Pour la fabrication des appareils : 
for production of the appliances : Combi boilers, Professional rooftops 


Belirtilen cihazlarin üretimi: Kombiler, Pofesyonel amaçlı Tavan Isıtıcıları 


- En conformité respectivement avec les types décrits dans les certificats : 
respectively in conformity with types described in certificates/Sertifikalarda belirtilen tiplerle uygundur  : 


0086CL136 - 0694BU3121 - 1312CQ6111 - 1312CR6123 — 1312CT6276 — 1312DL6438 


- approuve ce système. 
approves this system./Bu sistemi onaylar. 


La validité de cette approbation est de 12 mois à compter de la date du dernier audit, 
réalisé le 24 septembre 2021, sous réserve de contrôles. / The validity of this approval is 12 months from the date of the last audit 
performed Bu onayin gecerlilik süresi son denetim tarihinden itibaren 12 ay dir. 
Toute reproduction de ce document doit l’être dans son intégralité. Reproduction of this document must be in full. 
cofrac Puteaux le 4 octobre 2021 " 


Le Directeur 
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